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— SUS ki NG giis رفوا و‎ Í LAST 505 
Dan orang-orang yang apabila 
membelanjakan (harta): 

1. Mereka tidak berlebih-lebihan. 

2. Dan tidak (pula) kikir. 

dan adalah (pembelanjaan itu) di 
tengah-tengah antara yang demikian. (Al 
Furgan 67) 
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Kondisi Kawula Muda 
Penerus Bangsa. 


شرار أمتي الذين غذوا بالنعيم الذين يأكلون 
ألوان الطعام ويلبسون ألوان الثياب ويتشدقون في 
الكلام 
“Umatku yang terburuk adalah orang yang :‏ 
dibesarkan dalam kemewahan, sehingga‏ 
menikmati berbagai jenis makanan, mengenakan‏ 


beraneka ragam pakaian dan ceroboh ketika 
berbicara .” (Al Baihagy dan lainnya) 


Peluang Jadi Pengusaha. | 
“485 oe re 5) یا رَسُول الله‎ 
Girt oe 
Sahabat Rafi’ bin Khadij menuturkan: "Dikatakan 
(kepada Rasulullah ) Wahai Rasulullah! 
Penghasilan apakah yang paling 
baik? Beliau menjawab: "Hasil pekerjaan 
seseorang dangan tangannya sendiri, dan setiap 
perniagaan yang baik." Riwayat Ahmad 


SE HU и + ga Ga ib de cbas pii iis (لأن‎ 
ا الل‎ ya ABI da 10 Sy a 455 3 — — Ses مِنْ أن‎ 


ЕТ 
"Andai engkau pergi mencari kayu bakar dan 
memanggulnya diatas punggungnya, sehingga dengannya 
ia dapat bersedekah dan mencukupi kebutuhannya 
(sehingga tidak meminta kepada) orang lain, itu lebih baik 
dari pada ia meminta-minta kepada orang lain, baik 
akhirnya orang itu memberinya atau menolak 
permintaannya. Karena sesungguhnya tangan yang di atas 
itu lebih utama dibanding tangan yang di bawah. Dan 
mulailah (nafkahmu dari) orang-orang yang menjadi 


tanggung jawabmu.” (Riwayat Bukhari dan muslim) 


Akibat Ulah Pedagang 








BI 1253 Ta ار ِرَسُولٍ الله — الله عليه‎ GI 55 5) 
a5 ali al JA У —E 252 $ JE ју JB ad | lih, 
وَصَّدَّقَ). رواه الترمذي‎ 

"Wahai para pedagang! Maka mereka 
memperhatikan seruan Rasulullah dan mereka 
menengadahkan leher dan pandangan mereka 
kepada beliau. Lalu beliau bersabda: 


"Sesungguhnya para pedagang akan 
dibangkitkan kelak pada hari giyamat sebagai 
orang-orang fajir (jahat) kecuali pedagang 


yang bertagwa kepada Allah, berbuat baik dan 
berlaku jujur." Riwayat At Timizy, 
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— MU 194 isi إلا‎ bhadh JI 553 02414) 

ا 25-5 3 )2012 ن عَلَيْهِمْ) 
"Dan tidaklah mereka berbuat —— ketika‏ 
menakar dan menimbang, melainkan‏ 
mereka akan ditimpa kekeringan, mahalnya‏ 
biaya hidup, dan kelaliman para penguasa."‏ 


Riwayat Ibnu Majah, Al Hakim, 


Nasib Para Tuan Tanah. 


Д puis sf nis 94 22)‏ 01 5.5 أَنْ لا يمارك لَه فيه إلا أن 
يجْعَلَهُ فى (db‏ 


“Barang siapa menjual rumah atau tanahnya, 
maka hendaknya ia menyadari bahwa sejatinya 


penjualannya itu tidak diberkahi, 


kecuali bila menggunakan hasil penjualannya 


untuk membeli barang serupa. (At 
Tirmizy, Al Baihagy dan lainnya). 


Е ya aa —* Nl 2 9 35 9) 
GA RSI ea 
“Sejatinya Tuhan-ku telah melipat bumi —— 
sehingga aku dapat melihat bumi belahan timur 
dan barat. Dan sejatinya kekuasaan umatku akan 
sampai ke seluruh bagian bumi yang dilipatkan 
untukku. Sebagaimana aku juga diberi dua harta 
simpanan: yaitu yang berwarna merah 
(emas/Persia) dan putih (perak/Romawi). (Ahmad, 
Abu Dawud dan lainnya). 


1) Tawakkal Bekal Hari Esok. 
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He les Al 5) 2,32 
“Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui 
(dengan pasti) apa yang akan diusahakannya 
besok. Dan tiada seorang pun yang dapat 
mengetahui di bumi mana dia akan mati. 
Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha 
Mengenal.” (Luqman 34) 
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E‏ قولوت خاي اللو خن 
َكل 535 كما : IN G‏ تعدو 
Lola‏ 53 بطاناً) 





"Andaikata engkau bertawakkal kepada Allah 
dengan sungguh-sungguh, niscaya Allah 
melimpahkan rizgi-Nya kepadamu, sebagaimana 
Allah melimpahkan rizgi kepada burung. Setiap 
pagi, burung pergi dalam keadaan lapar dan pada 
sore hari pulang ke sarangnya dalam keadaan 
kenyang.” Riwayat Ahmad, dan lain-lain. 


cÍ ga dy gT aky szo SA Ey) 
ماجة‎ op! ola, (SAH I; IH ‘es É 2 6 


“Jangan pernah merasa rizqimu telat datang, 
karena sesungguhnya tidaklah seorang hamba 
akan mati, hingga ia menikmati rizgi terakhir 
(yang telah ditentukan untuknya). Karenanya 
tempuhlah jalan yang baik dalam mencari 
rizgi, yaitu dengan mengambil yang halal dan 


meninggalkan yang haram." Riwayat Ibnu 
Majah. 


2) Jangan Tangisi Masa Lalu. 


Ад 27 م‎ 


NG JI SA gas 6 Sg у а —— 

аа 39 1889 
Dan sungguh akan Kami berikan cobaan 
kepadamu, dengan sedikit ketakutan, 
kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan 
buah-buahan. Dan berikanlah berita 
gembira kepada orang-orang yang sabar. 
(Al Bagarah 155) 


23 2533 NAS EOS ELS SIF JAS ei ون أُصَابَك‎ 


QUI fae AGE SB Jab ala lag allt 525 
Bila ditimpa musibah, jangan engkau berkata: 
“andai kemarin aku berbuat demikian, niscaya 
kejadianya demikian dan demikian.” Namun 
ucapkanlah: “Ini telah menjadi suratan takdir 
Allah, dan apapun yang telah menjadi 
kehendak-Nya pastilah terjadi.” Sejatinya 
ucapan “andai” hanyalah membuka lebar bagi 
setan untuk terus menggodamu.” (Muslim) 


3) Kuat. 
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Orang mukmin kuat lebih baik dan dicintai Allah 
dibanding mukmin yang lemah. Walau demikian pada 
keduanya terdapat kebaikan. Upayakanlah segala hal 
yang berguna bagimu, pintalah pertolongan dari Allah 
dan jangan pernah merasa lemah tak berdaya. 
(Riwayat Muslim) 


Ena! бе] ets Le مَن‎ Д5 5) 
“Sesungguhnya Orang yang paling 
baik yang kamu ambil untuk bekerja 
(pada kita) ialah orang yang : 

1) Kuat, 
2) Dapat dipercaya". (Al Qashas 
26) 
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4) Hanya Anda Yang Kuasa 
Menyusun Masa Depanmu 
Jangan Malas. 


u Ya 5 
Sesungguhnya Allah tidak mengubah 
keadaan sesuatu kaum sehingga 
mereka mengubah keadaan 
yang ada pada diri mereka 
sendiri. (Ar Ra'du 11) 


( لا يفتح عبد باب مسألة إلا فتح الله له باب فقر) 
“Tidaklah seorang hamba membuka‏ 
pintu meminta-minta, melainkan‏ 
Allah membuka pintu‏ 


kemiskinan untuknya.” (Ahmad dan 
At Tirmizy) 


SP lead SIS A3 BEN قَامَتْ‎ dj) 
НИ | РИ о в 





“Bila Oiyamat datang, sedangkan di 
tanganmu terdapat tunas pohon, maka 
bila engkau sempat untuk 
menanamnya, maka tanamlah 
sebelum  Oiyamat benar-benar 
tiba.” (Ahmad) 
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5) Bebas Dari Kikir. 
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"Allah memusnahkan riba dan 
menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak 
menyukai setiap orang yang senantiasa 
berbuat kekafiran/ingkar, dan selalu 
berbuat dosa." Al Baqarah 276. 


By ر‎ 


gås; fås AD SB ag Jl Ie Bo SS La)‏ )9 عا وى 


َوَاضَعَ (А 4855 4055 VI 4) Ла]‏ رواه مسلم 
“Tidaklah shodakoh itu akan mengurangi harta,‏ 
dan tidaklah Allah menambahkan kepada‏ 
seorang hamba dengan memaafkan melainkan‏ 
kemuliaan, dan tidaklah seseorang‏ 
bertawadhu'/merendahkan diri karena Allah,‏ 
melainkan Allah akan  meninggikannya."‏ 
(Muslim).‏ 


6) Bebas Dari Rasa Takut. 
ee ee) 

(Ae OSS ao Mp ANGEN ofa 0 e GS KA صابن سء‎ 
Sungguh mengherankan urusan orang yang 
beriman, seluruh urusannya pasti baik. Kondisi 
semacam ini hanya dimiliki oleh orang yang 
beriman. Bila mendapat kesenangan ia bersyukur 
maka kesengan itu baik baginya. Dan bila ditimpa 
kesusahan ia bersabar, maka kesusahan itu 
berakibat baik baginya.” (Muslim) 


Or 


Je Wak | DN KA saga Ikat OF ads 30 
يَفْدِرُوا‎ ٤ يبه الله عَلَيْكَ‎ A Of ad age وَل‎ IMS 

(25 Д2 
“Percayalah, andai semua makhlug berupaya 
menguntungkanmu dengan suatu hal yang tidak 
ditakdirkan untukmu, niscaya mereka tidak kuasa 
melakukannya. Dan sebaliknya, andai mereka 
berupaya mencelakakanmu dengan suatu hal yang 
tidak Allah takdirkan menimpamu, niscaya mereka 
tidak kuasa melakukannya. (At Tirmizy, At 
Thabrani dan lainnya). 


шу Ш الاق‎ а А н Ш آم يَقْسمُون رة رَبك نحن‎ 

Apakah mereka yang membasgi-bagi rahmat Tuhanmu? 
Kami telah menentukan antara mereka penghidupan 
mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah 
meninggikan sebahagian mereka atas sebahagian yang 


lain beberapa derajat, agar sebahagian mereka 
dapat mempergunakan sebahagian 


yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa 
yang mereka kumpulkan. 


7) Hindari Piutang. 


Ulama' Terdahulu menyatakan: 

зуб У и all ge Cast VI UE dr ges u 
"Tidaklah kegundahan karena memikirkan piutang 
menghampiri hati seseorang, melainkan akan 
menyirnakan sebagian dari akal sehatnya dan 
tidak akan pernah pulih kembali.” 


Aisyah berkata kepada Rasulullah: 


ENDLESS 

ale gia (HÑ Kep SKI Sis GA NI 
"Ya Rasulullah, betapa sering engkau berlindung 
dari piutang yang melilit nan memberatkan? 
Beliau menjawab: Sesungguhnya seseorang bila 
telah terlilit oleh piutang yang memberatkan, bila 
berbicara, ia berdusta, dan bila berjanji, ia ingkar." 
(Muttafagun 'alaih) 


Sukses Sesaat, Hancur Selamanya. 


(JE (إن الربا وإن كثرء عاقبته تصير إلى‎ 
"Sesungguhnya (harta) Г iba, walaupun 
banyak jumlahnya, pada akhir nya 


pasti hancur." Riwayat Imam Ahmad, 
At Thabrany, Al Hakim dan oleh Ibnu Hajar 
dinyatakan sebagai hadits hasan. 


8) Hindari Penindasan Orang Lain. 


(AS pe 9) 
“Janganlah penduduk kota menjualkan barang 
milik penduduk desa. Biarkan sebagian masyarakat 
mendapatkan keuntungan dari sebagian lainnya.” 
(Muslim) 


Contoh Kasus: 

Badan Perlindungan Lingkungan (EPA) Amerika 
Serikat merilis laporan bahwa komoditas sawit 
Indonesia tidak masuk daftar sumber energi hijau 
terbarukan.Menurut lembaga ini emisi gas rumah 
kaca biofuel dan emisi bahan bakar dari minyak 
bumi yang aman minimal 2056. 

Walhasil, menurut versi EPA, minyak nabati yang 
masuk kategori ramah lingkungan bila diubah 
menjadi biofuel, antara lain hanya berasal dari 
kedelai, bunga matahari, kanola, dan 


јави ng. (http://www.gatra.com/terpopuler/46-ekonomi/9775-akal-bulus-amerika- 
menyumbat-sawit-indonesia) 


Jeda < JAG jag ia sab 

(EN als ji akeh KN 
“Ya Allah, sejatinya aku berlindung 
kepada-Mu dari rasa (al ham) gundah 
dan (Al Hazan) duka karena penyesalan, 
tidak berdaya, malas, kikir, sifat penakut, 
terlillit piutang dan penindasan orang 
lain.” (Bukhari) 


Rasa gundah dan penyesalan berpasangan. Karena rasa sakit di hati 
bila terjadi karena kekawatiran akan masa depan maka disebut 
dengan al ham. Bila karena menyesali masa lalu disebut dengan al 
hazan. 

Tidak berdaya dan malas dua hal yang berpasangan. Karena gagal 
mendapatkan kebaikan bila disebabkan oleh ketidak berdayaan 
disebut dengan al “ajzu. Dan bila disebabkan oleh lemahnya 
semangat disebut dengan al kasal (malas). 

Al Jubnu dan al Bukhlu dua hal yang berpasangan. Karena sikap pasif 
dan tidak berguna bila terjadi pada tindakan fisik maka disebut 
dengan al jubnu. Bila berhubungan dengan harta maka disebut 
dengan al bukhlu. 

Hutang yang melilit dan penindasan orang lain dua hal yang 
berpasangan. Karena tindak  kesewenang-wenangan bila 
dikarenakan suatu piutang disebut dengan piutang yang melilit. 
Namun bila terjadi tanpa sebab maka disebut dengan penindasan. 


